KAROLINA 


FERDHUS 


SIOSTRA HI ZAKONU 


przeżywszy lat 80, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sa- 


kramentami, zmarła dnia 28-go czerwca 1966 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego nastąpi w czwartek 
dnia 30 bm. o godz. 16, a po odprawionych egzekwiach na miejsce 
wiecznego spoczynku, na który-to smutny obrzęd Krewnych i Znajo- 


mych zapraszają stroskani: 


SYN, SYNOWA I WNUK. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 1 lipca br. o godzinie 7-mej rano 


w kościele parafialnym w Wieliczce. 
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